W dniu 30 grudnia 1958 roku zmarł w Krynicy Członek Korespondent 
Polskiej Akademii Nauk 


Prof. dr MIECZYSŁAW 


CZAJA 


Członek Prezydium PAN, Sekretarz Wydziału V Nauk Rolniczych 
i Leśnych PAN, Członek Korespondent Niemieckiej Akademii Nauk 


Rolniczych w Berlinie, Kierownik Zakładu Hodowli Doświadczalnej 
Zwierząt PAN, Profesor Zwyczajny SGGW w Warszawie, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, b. Wiceminister Rolnictwa, 
Laureat Nagrody Państwowej, odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. 


W Zmarłym Nauka Polska straciła wybitnego Uczonego i Praktyka, 
Wychowawcę młodzieży i Organizatora nauki. 


PREZYDIUM 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr lzo u. 

Kraków, pl. Szczepański 2 — Tel. 555-867 
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